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stabile  Zustande 1st -^— negativ, die beiden letzten Glieder mit
n Zeicben sind also sicber positiv. 1st also 8 &' = 0, so baben scbon 52 (Sf — 3) > 0. In Bezug auf isotberniiscbe Variationen lie Combination zweier Pbasen jedenfalls stabiler als eine dieser sen. Allgemein erbalt man eine Gleicbung fiir S &f als Function d& und dv in folgender Weise. Es ist
M S U = Jfx 8 Ui + M2 d U2 + Ui d M1 + U"2 S Jf2, Mdv =M1dv1 +• MI 8 v2 + vl d M: + v* 8 M*
An der Beriihrungslinie der beiden therniodynamiscben Flacben n die tbermodynamiscbe Flache der beiden Pbasen aucb den Zu-id einer Pbase darstellen und zwar derjenigen, fiir welcbe die erste •modynamiscbe Flacbe gilt. Dort ist also eines der M Null. Wir en J42 :z:::: Oi so bleibt
( MS u = mdr^ + (r/j —
caus folgt
8U — Sift _ U: ~ Ui Sv — Sv^         «7X — v>2 '
c nacb 24g) auf Seite 429 des ersten Bandes dU— 8Ut         Jr
\                                            . _ _J: -— —                       ,   _  iff
Sv — Svi        t?! — -u2 . nacb 28) an gleicber Stelle ^         SU-SUL _      dp'        _     dp'
)        8v-dVl  ~* JW'-p -*dF
tangt ab von 0 und #, D^ nur von O1', also wird
L analog ist > fo]gt aus 163)issig-dampf-formig; flussig-dampfformig; fest-fiiissig; fest-dampfformig. Das ganze ubrige Gebiet positiver U und v steht einer der drei Phasen zur Ver-fiigung, vertheilt sich aber unter die drei Phasen. Zwischen der Grenzcurve einerseits und der Sublimationsdruckcurve andererseits wird die dampfformige, zwischen jener einerseits und der Schmelz-druckcurve andererseits die niissige, zwischen letzterer einerseits und der Sublimationsdruckcurve andererseits die feste Phase wesentlich vorhanden sein. Weitere Stiicke aus dem Zustande der Ueberhitzung, Ueberkaltung und Ueberschmelzung greifen in die Sondergebiete der zwei Phasen ein.
